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Gemeente Mill en Sint Hubert - Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning - Espenstraat 24 Langenboom 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. 

Voor: het kappen van een boom (dossiernr.: M6369) 

Locatie: Espenstraat 24, 5453 JX Langenboom 

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op 
afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Ruimte, telefoon: 0485 460 300 
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